WŁADYSŁAW 


cf À 
R A ies 
| A a N 
= à ia dt z Jw 
ti i , 
‘ y 
ss aul Ln 
` 4 
| 1-19 
' L x <= „ 
; # i 
487%, , 
i : 
< i 
x >94 
| a 
V 
. . 
' . A) 


b. pułkownik W.P., odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, 
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi i in. 


st. inspektor techn. Krak. Zakł. Terenowego Przemysłu Mat. Bud. w Krakowie 


przeżywszy lat 57, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 18 maja 1952 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w środę dnia 21 b. m. o godzinie 4°" po południu, na który-to smutny obrzęd 
zapraszają pogrążeni w smutku: 


żona, córka, syn, siostry i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w środę dnia 21 b. m.o godz. 6% rano w kościele paraf. Najśw. Marii Panny 
przed ołtarzem P. Jezusa Ukrzyżowanego. 
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